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PRIMA VI' 


GE SIMIQ.V ART I 

CAPITIS FICVRA. 



TR^ESENS fen 

feniflri cubitiduo exprimit offet , ans 
teriorificic delincata . Quod uero itt 
bac , uti gy in fubfequentibus fere hu s 
ins Capitis omnibus figuris ,feitiflri 
later is offet fent obuia, quutii tamett ali 
ocpiin cpiodammodo fernpcr dextra po 
tius p(piam feniEra explanentur,ferttii 
to gy cafu accidit , quod in Ignis feu 
fertnis hie pro feniftris dextra depins 
xerimus. Quamuts interim in ofeibus, 
dextrumne an fniflrum proponar 
tur, nihil interfit . 
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DECEM FIGVRAE Q.VAS SERIATIM PRIMAE 

huius Capitis figurxfubiccinuis,dcnoteiit,acomnium charaetcrum 
quae undccim figuris infcribunturjndex,. 

S E C V El D tN' uigefemi quarti Capitis fegura, utr unique cubiti os , radius nimir 
rum gy ulna,exteriori facie proponitur. T ertiapfolus radius interna fedc. quarta autent radi 
us externa fedc delineatur. Quinta internam ulna ? fedempfexta uero externam exprimit. Sepr 
tiuta dextri radij inferior cm oflendit portionem, cui brachiale inarticulatur : atque banc pars 
tan ueliiti ex inferior ipfeu alias ulnam ffettante facie pita delineauimus,ut finus in confficuo fit, 
duo ulna ? tuber culum caput ue hie iuxta brachiale excipitur. Q) B aua fegura ,ut et tres ipfarn fub 
feduentes, gy f ex prior espddfeniferum cubitum pertinensp inferior cm radij portionem exterior 
ri facie fee delineatam continetp ut feints oculis patent ,cui brachiale inarticulatur .Nona fupc r 
riorern radij portiunculam indicat 3 in qua finus obferuatur, quern externum humeri caput fibs 
intrat . Decima inferior an ulna: portiunculam exhibet , partem quee brachiale ffeclat oflen •> 
dens. Vndecima fupertorem ulnce partem expreffam offertpin qua finus tuberaq, etprocejjus oc 
curruntpquibus humeri orbita feu rotula adaptatur. 

Jntcruallum his characleribus inclufum , Cubitus uocatur.ac fuperiorem ipfeus not at 

partem ,qud burner o coarBaturiB uero inferiorem,qu(e brachiale ff eclat. Si quee interim bun 
iusfedis borumf ofeium nomind defederas,ea ex preefentis libri calce non inopportune petes . 

C i 5, n interior procefeus ulna: , humerifenum fubienspin elatioris humeri rotula fedis anteriori 
parte calatum . Et C quidem in primafegura internam proccffus notat fedem cartilagine ins 
crufatam. itt quinta uero gy undccima externam fedem indicat,afferam gy ituequalenu 

Di,ip 5,11 'Pofeerior uhee procefeus femm intrant, in humeri pofeeriori fede ad elatiorem ipfeus r on 
tula regional i exculptum. <Nc B inprima quidem ,gy fecunda , gy quinta internam procejfeis 
fedem indicat pin undecima autem externam feu pofeeriorent. 

hpip 1 ) Vino: finus humerirotula/n exciptens. Nunc fenum undecintafegura exadlins itanotat. Fgy F 
I, F. tuber quodfecundufenus huius longitudinemfertur. GetG latus tuberis inter num.NN latus 

G, G. tuberis pfetipfe mauis, finus ulna:, externum. I gy K fenus huius feedes,qua in feuis later ibus infer 

H, H. ma ipfeus parte aleeui circumferentia nonnihil intermittitur ? ligamentorumcp producendorum 
I, K. gratia aliquantulum offer gy modice feratus cernitur . 

Li,5,n frocejfeili magnacf afferitosin radice outer iorisuhue proceffeis C infegniti confficua 3 gy 
quorundam mufculorum exortui gy infertioni aptam fedem parans . 

Mipip 3,4 ,9 Ceruix feu collum radij. 

N i ,1, 3,4,9 Radij capitulunipcui finus inf culpitur,quem externum humeri caput ingreditur . Sinum 
0 . hunc O in nonafegura indicat. 

P 1,2, <3,6, io Vina: ceruix. Qfn ijf dan figuris, ulna: appendix notatur. 

R i,z, 5,6,10 Vltnt appendicis procejfeis ,quem flylo feriptorio comparamus . 

<S io Sinus appendicis uln<z,cui cartilago qua: dam adneflitur ,feu potius intlafcitur fF notada,atcf 
d radij feiiu , quo is brachiale conti net ,pronata . 

I bb 3 Aj7jS Cartilago cuius iam meminimus ? qua: ulna: appendicis maxima portionem d brachiali 
dirimit.ac T quidem inprima gy oclaua cartiliginis fedem indicat ,quaprimiim d radij appen 
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